TeftSpur 

(fish/mile) 

• ' , '' • 
V 

■ ■. 




Year 

1992 

1998 

2005 

2010 

2014 

brook 

349 

349 

338 

98 

71 

rainbow 

48 

24 

8 

0 

0 

brown 

0“ 

8 

23 

0 

15 

RXN 

0 

16 

0 

0 

0 







Elk Park (fish/mi) 





Year 

1992 

1998 

2005 

2010 

2014 

brook 

88 

69 

81 

0 

N/A 

rainbow 

0 

0 

1 

0 








A-72 USGS 

(fish/mi) 


• • ■ 

" 

.. 



Year 

1992 

"1998" 

2005 

2010 

2014 

brook 

0 

0 

5 

0 

N/A 







1 Howardsville 
(fisb/mi) 






Year 

1992" 

A QQQ 

2005 

2010 

2014 

brook 

78 

559 

1024 

1082 


rainbow 

4 

0 

i ol 

0 


cutthroat 

4 

0 

0 

0 




1799491 


ED 000552_0000 150 1-00001 




I 


Aii trout combined 


■h/acre 


Average 


1406 


73 

65 

880 

797 

41 

32 


2000 

2002 

1 

2004 

Sep-00 


131 

51 

90 

1592 

. 

617 


137 

109 

97 

56 

30 


21 

11 

29 










































































































